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GÖKDERE YAPRAK1 ve YAPRAK 2 HES İNŞAATI 
BAŞLADI 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 1 Mart 2009 ; : A X 
Ilçemize baglı Kavaloluğu Sakarat Mezrası ve 


Sofualan Aşağı ve Yukarı Gökdere Mezralarına yapılacak Yaprak 1 ve Yaprak 2 HES 
inşaatlarının yapımına başlandı. 


Merkezi Ankara'da bulunan ATAÇ İnşaat A.Ş.nin yüklenimi altında yapılacak olan 
HES inşaatları kapsamında 1 adet toprak dolgusu baraj, 1 adet regülatör denilen su 
alma yapısı (16.5 km iletim kanalı ve içinde 1200 metre uzunluğunda tünel), 2 adet 
hidroelektrik santralleri için çalışmalar başladı. 

İlçemiz Plevne caddesinde ATAÇ A.Ş. tarafından irtibat bürosu açılmış olup, 
proje sonunda toplam 2 adet hidroelektrik santralinden 24 megawat enerji elde 
edilmesi planlanıyor. 

Yaprak 1 ve Yaprak 2 hidroelektrik santrallerinin ilçemize hayırlı olmasını dileriz. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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